Maryanna Nowakowska 


Przeložona Zakładu św. Zofii, 


przeżywszy lat 61, po krótkićj chorobie, przeniosła się do wieczności w dniu 20 Czerwca 
1881 roku. 


Wyprowadzenie zwłok wprost na Cmentarz z domu pod Nrem 492 przy ulicy Dominikańskiej nastąpi we Srodę 
dnia 22 b. m. o godzinie 3 po południu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w kościele OO. Franciszkanów w Sobotę dnia 25 Czerwca b. r. o godzinie wpół do 10 rano, 


na które Krewni i Przyjaciele zmarłćj zapraszają Znajomych i pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


— w sa WE FZ. 


< 


